LUDWIK 


AŁ 


PUŁKOWNIK \ SKA POLSKIEGO 


UKOCHANY OJCIEC, DZIADEK I PRADZIADEK 
zmarł dnia 17 lipca 1990 roku, w wieku 93 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 24 lipca 1990 r. o godz. 12.30 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 


